SITEMIZ  HACKLENDI 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Giinaydin  -  6  Haziran  2008 

Sitemizin  yapilindaki  kodlarda  agik  olmasindan 
dolayi  hacklendigi  igin  son  ekledigimiz  10  haberimizi  silmek  zorunda  kaldigimizdan 
haberleri  yeniden  siteye  eklemesini  yaptik.  Bazi  haberlerde  resimler  elimizde 
oinnadigindan  dolayi  resim  eklemesi  yapamadigimizi  ve  okuyuculanmizin  yorumlanni 
atamadiginnizi  uzuntu  lie  duyururuz. 


Saygilanmizla. 

Yorum  Ekie 


Abdullah  Faruk  Giinaydin 


